Resultados elección Alcalde 
Total de la votación por Local - LICEO POLITECNICO GENERAL OSCAR BONILLA BRADANOV 
17 mesas totales del país 


17 mesas instaladas del país. 


17 mesas escrutadas de un total de 17 mesas, corresponde al 100,00 %. 
Datos del 28-10-2024 07:45 
Emisión 29-10-2024 16:44 


Lista/Pacto 


P - PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES 


Partido 


Votos Porcentaje Candidatos  Electos 


5,41 1 


50 DANIEL EDUARDO MERINO GAMONAL PDG 5,41 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 94,59 
51 YUSEF SABAG ARANEDA IND 36,28 
52 PABLO ANTONIO GIERKE QUEVEDO IND 98,32 


Válidamente Emitidos 


Votos Nulos 


94,93 % 


3,07 % 


Votos Blancos 


2,00 % 


Total Votación 


100,00 % 


